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Il mese in sintesi 


@ Prima settimana con 
temperature basse 


@ Rimonta dell’anticlone 
Nord-Africano: 
temperature molto alte 


@ Dal 15 una depressione 
sul centro Europa causa Il 
passaggio di diversi fronti 


@ Temperatura del mare a 
27.4 °C 


@ I giorno 22 devastante 
grandinata sull’Isontino 


@ || 24 temperature a picco 


@ Ultima settimana con 
tempo variabile con qual- 
che temporale e grandine 


22 luglio 2011 - 

A sinistra vigneti com- 
pletamente defogliati 
nella zona di Plessiva 
(GO). A destra la gran- 
dine raccolta la mattina 
successiva: si notano 
diametri dei chicchi di 
circa 1-2 cm, ma testi- 
moni oculari parlano di 
accumuli alti più di 10 
cm. 


A metà mese una depressione interrompe il lungo periodo caldo e secco. 
E l’inizio di una lunga fase di instabilità atmosferica. 


@ Il mese è cominciato con temperature decisa- 
mente più basse della norma, per l'afflusso di 
correnti fresche dal Nord-Europa che si sono 
fatte sentire per circa una settimana. Non sono 
mancati rovesci e temporali sparsi ma in un 
contesto di abbondante soleggiamento, specie 
tra il 2 e il 3 quando molte stazioni hanno rile- 
vato quasi 30 MJ/m?. Un fronte freddo ha por- 
tato piogge più consistenti il 5. 

@ In seguito l’anticiclone Nord-Africano ha ripreso 
il sopravvento fino a metà mese, portando le 
temperature a valori ben superiori la norma con 
picchi attorno ai 35 °C in pianura e sui 33 °C 
sulla costa; lo zero termico è arrivato a supe- 
rare i 4.500 m, mentre la temperatura del mare 
ha raggiunto punte di 28 °C. Di rilievo il fatto 
che nella notte tra il 13 e 14 luglio, grazie allo 
soffiare dello Scirocco, la temperatura sulla 
costa sia stata in media tra i 28 e 30 °C e con 
un'umidità del 80%. Tuttavia, pur essendo il 
contenuto energetico dell'atmosfera altissimo, 
non si sono innescati | temporali, che hanno in- 
vece interessato il Nord Italia fino al Veneto. 

@ Ma basterà aspettare poco. Infatti, grazie ad 
una saccatura sul centro Europa in estensione 
sul Nord Italia, il 15 mattina la temperatura in 
quota si è abbassata e immediatamente si sono 
innescati | temporali, specie sui monti. Forti 
temporali si sono avuti sulla pedemontana por- 
denonese (danni da grandine), nel monfalco- 
nese, nella zona tra S. Vito al Tagliamento, 
Codroipo e Rivignano (con grandine). Tuttavia 
in alcune zone di pianura la pioggia è risultata 
ancora insufficiente ed è perdurata la siccità. 


Questo evento ha segnato la fine del caldo afoso 

e l'inizio di un lungo periodo con predominio di 
depressioni sul Centro Europa che hanno favo- 
rito il passaggio di diversi fronti sul Nord Italia. 
Le piogge e i temporali si sono susseguiti quasi 
quotidianamente; non sono mancate giornate 
soleggiate con temperature gradevoli. 

La temperatura del mare è continuata a cre- @ 
scere, raggiungendo il giorno 19 i valori più alti 
degli ultimi 15 anni (27.4 °C). 

L'apice del periodo con frequenti temporali si è @ 
avuto tra il 22 e il 24. Tra il 22 e il 23 un fronte 
occidentale poco definito, alimentato e rinvigo- 
rito da un flusso di Scirocco, ha interessato la 
regione, causando una devastante grandinata 
sull’Isontino e sui Colli Orientali. Il 24 una de- 
pressione generata da un fronte freddo ha cau- 
sato piogge da abbondanti ad intense e sui 
monti ha nevicato ben al di sotto dei 2.000 m. 

Il 24 luglio rimarrà alla storia per le temperature @ 
estremamente basse per l’ultima decade di lu- 
glio: le massime in pianura hanno raggiunto a 
malapena i 20 °C e bisogna risalire agli anni 
‘60 per trovare una giornata altrettanto fredda. 
Nell'ultima settimana del mese una depres- @ 
sione con aria fresca in quota ha continuato a 
dominare il tempo sull'Europa centrale. Sulla 
regione sono prevalse condizioni di variabilità e 
temperature in ripresa ma ancora sotto la 
norma. Da segnalare i temporali - accompa- 
gnati anche da grandine - del 29 sera sulla fa- 
scia orientale e di costa e del 30 sulla 
pedemontana udinese e pordenonese (allaga- 
menti e grandine tra S. Vito e Casarsa). 
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L'evento del mese 


22 luglio 2011: la grandine devasta il Collio © 

Il caso di luglio che passerà alla storia per l'entità dei danni prodotti è 
sicuramente la grandinata avvenuta nella notte tra il 22 e il 23. 

La situazione sinottica mostrava solo il passaggio di un debole fronte 
nella notte tra 21 e 22, che aveva portato dei temporali con grandi- 
nate in costa, ma non era presente una forzante sinottica decisa per 
la giornata del 22. Il sondaggio delle ore 12 UTC del 22 era poten- 
zialmente instabile, ma non in modo eccessivo per il periodo (Lifted 
Index di -2 °C, CAPE di 600 J/kg, Maximum Buoyancy di 9 °K). 
Durante il pomeriggio l'immagine da satellite mostrava un cielo 
sgombro da nubi convettive, ma alle 19 UTC il radar di Fossalon di 
Grado iniziava a rilevare delle celle convettive lungo tutta la pede- 
montana occidentale. Verso le 21 UTC queste celle hanno iniziato a 
scendere verso la pianura raggiungendo l'altezza di Udine. Da questo 
punto in poi si sono intensificate sempre più, spostandosi verso sud- 
est, nella zona della DOC Collio e anche in parte della DOC Isonzo. 
Le grandinate sono state particolarmente intense: le prime stime par- 
lano di 300 ha di vigneti danneggiati. La pioggia cumulata nella sta- 
zione di Capriva tra le 22 e le 23 UTC (1 ora) è stata di ben 47 mm, 
con picchi fino a 16 mm in soli 5'. Le foto della pagina 1 documen- 
tano l'evento nella zona di Plessiva. 

L'immagine del radar (v. fig. a lato) mostra la riflettività massima 
(VMI) vista dal radar alle ore 22:00 UTC: la zona centrale presenta 
una riflettività superiore a 58 dBZ, tipico sintomo di idrometeore 
molto grandi come la grandine. Nella figura sono mostrati anche i 
dati registrati alle 22:05 dalle stazioni gestite dall'OSMER. Si nota un 
forte flusso sulla costa di aria con alta ThetaE (3383 K a Grado) pro- 
veniente dal sud, mentre le stazioni dell'entroterra sono influenzate 
dal downdraft in uscita dal temporale che proviene da nord. Anche in 
precedenza il vento nella pianura aveva una componente da nord, 
segno che il sud della costa non riusciva a scalzare l'aria più fredda 
della pianura. Probabilmente l'aria calda del mare si è sollevata sopra 
quella fredda, formando una convergenza sulla media pianura che ha 


22-jul-2011,22:05:00 Oro.friuli elevation filled contour. Radar_grb grib228 filled 
contour. fulmini location. (station5m). (station5m). 


Alt: 0 m MSL 


intensificato l'updraft. 

Il solo modello operativo che aveva visto l'ingresso 
del flusso da sud (low level jet) fino alla media 
pianura alle 21 UTC a 925 hPa è stato il run delle 
00 del 22 di ECMWF, secondo il quale tra le 21 e 
le 00 UTC del 23 sarebbero dovuti cadere dei cu- 
mulati di 5-10 mm di pioggia nella zona intorno a 
Cervignano. Già il run successivo (12 UTC del 22) 
non vedeva l'ingresso del sud in pianura fino alle 
00 UTC del 23. Le previsioni emesse il giorno 
prima dall'OSMER per la pianura e costa prevede- 
vano probabili piogge e temporali in particolare in 
tarda serata, mentre quelle emesse il giorno stesso 
prevedevano per la notte probabili temporali con 
piogge anche abbondanti. 
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Da metà mese molte 
piogge e temporali 
Luglio 2011 è stato ca- 
ratterizzato da piogge 
abbondanti e frequenti, 
sebbene la prima metà 
sia stata Improntata al 
“Secco”. 

La distribuzione delle 
piogge ha risentito for- 
temente di alcuni tem- 
porali; così accanto a 
località con piogge 
mensili che rientrano 
nella media climatica 
(ad esempio gli 80-100 
mm della bassa friu- 
lana), ve ne sono altre 
(ad esempio, Monfal- 
cone), dove le piogge 
sono risultate il triplo 
della norma. In monta- 
gna si sono registrate le 
pluviometrie mensili più 
elevate (346 mm a 
Chievolis). 

La pioggia giornaliera 
più elevata è stata regi- 
strata a Monfalcone il 
giorno 24, quando un 
temporale ha fatto ca- 
dere oltre 82 mm. 


Per quanto riguarda || 
numero di giorni di 
pioggia, si ricorda che 
in genere nel settimo 
mese dell’anno si con- 
tano 6-/ giorni sulla 
costa, 8-10 in pianura 
e 12-13 in montagna. 
Quest'anno in quasi 
tutte le zone della re- 
gione è piovuto molto 
più spesso, in partico- 
lare nella zona montana 
occidentale a confine 
con il Veneto dove si 
sono contati fino a 22 
giorni piovosi (Pianca- 
vallo). 


Pioggia e neve 
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Temperatura 


Temperatura minima media mensile (°C) 
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Luglio con tanto caldo e tanto freddo 

La temperatura media in pianura di luglio 2011 si è attestata 
intorno ai 22-23 °C, circa 1.5-2.0 °C in meno rispetto alla 
norma. Ma il dato medio nasconde un andamento termico 
giornaliero molto altalenante, con temperature basse a inizio 
mese, ben sopra i valori medi dal / al 15 ed estremamente 
basse dal 16 in poi (la temperatura media in pianura dell’ul- 
tima decade di luglio è risultata di 4-4.5 °C al di sotto del 
dato medio degli ultimi 10 anni). 

Il giorno più freddo del mese è risultato, a seconda delle lo- 
calità, o il 2 o il 24 (sul Lussari si è scesi sotto lo zero), men- 
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tre il giorno più caldo è stato il 13 con 36 ©C registrati a Gra- 
disca d'Isonzo. 


La temperatura del mare a Trieste è salita da inizio mese fino 
al giorno 22, raggiungendo valori superiori a 2/7 °C (valori 
ben al di sopra della media climatica). Il giorno 23 la risalita 
d'acqua fredda dal fondale fino alla superficie, causata dal 
vento di Bora, ha determinato una brusca diminuzione della 
temperatura di 5-6 °C, che si è poi mantenuta tale fino a fine 
mese. 


Legenda 

| meteogrammi riassumono con le condizioni prevalenti [1] dati di: OSMER degli ultimi 10 anni [7] Giorno caldo: 
in quattro distinti pannellii .—delcielo e i fenomeni; le - neve forniti da Ufficio (dato mancante se serie Tmax= 30 °C. 
principali dati meteorologici barbe indicano la direzione Neve e Valanghe della Re- dati < 10 anni). 

giornalieri. di provenienza del vento a gione Friuli Venezia Giulia; [8] Notte calda: 
Pannello 1 (superiore): è in-. 10 mela relativa velocità - fulmini forniti da CESI- [4] Confronto con le serie Tmin> 20 °C. 
dicata la temperatura (°C) massima giornaliera (5 SIRE storiche OSMER degli ultimi 


massima, media e minima 
a 1,8 m; con fascia blu e 
arancione il confronto della 
temperatura media con la 
media giornaliera climatica 
degli ultimi 10 anni (se di- 
sponibile), il lato più chiaro 
indica il 90° percentile. 
Pannello 2: pittogrammi 


m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/mé, 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con i dati giornalieri. 


[2] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
ga. 


[3] Scarto in % tra le piogge 
cumulate dell’anno o del 
mese e le piogge delle cor- 
rispondenti serie storiche 


10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


Dove possibile le serie con 
dati mancanti sono state ri- 
costruite e sono indicate 
con “*”. 

[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 

e Stazione di vetta 
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CARNIA 
TOLMEZZO 20.0 8.6 2 329 13 0 0 4 0 
ENEMONZO 18.3 D:9 2310 10 21,9 0 0 4 0 2.041 5.6 05/2007 37.9 21/2006 
FORNI DI SOPRA 16.2 4.5 2291 Ul 19.1 0 0 0 0 
PALUZZA 17.7 Due 2308 13 0 0 4 0 
e M. ZONCOLAN 10.8 1.8 24211 12 0 0 0 0 12.9 1.2 10/2007 25.6 21/2006 
e M. SAN SIMEONE — 12.9 3.9 24 22.5 12 0 0 0 0 14.6 2.8 11/2004 27.4 23/2006 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 17.9 6.9 3 306 1l 0 0 2 0 
CHIEVOLIS 19.3 8.5 2 dL3 13 0 0 O 0 
PIANCAVALLO — 14.3 dd 2. 0.0. 13 14.8 0 0 0 0 
* PALA D'ALTEI 12.6 3.8 24212 13 0 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 16.7 d8 2 dL2 13 18.9 0 0 3 0 17.9 3.6 05/2007 = 35.2 21/2006 
FUSINE 16.4 LO 2 9322 Il 0 0 4 0 
PONTEBBA 17.9 6.6 2 35 13 0 0 O 0 
CAVE DEL PREDIL. 15.7 3.9 2 204 ld 0 0 0 0 
e M. LUSSARI 10.4 -0.5 24219 13 I 0 0 0 12.2 -0.3 04/2007 25.0 21/2006 
PREALPI GIULIE 
MUSI 18.3 8.1 2° 209 13 0 0 O 0 
CORITIS. = 18.0 0.8 2324 33 0 0 O 0 
e M. MATAJUR 11.6 2.5 24 208 11 0 0 0 0 13.9 0.2 11/2004 24.9 21/2006 
COLLINARE 
GEMONA — 21.2 11.5 2 3429. LI 21.8 0 0 6 4 20 9.4 31/2007 36.3 21/2006 
BORDANO 21.2 10.7 2341 11 0 0 6 9 
FAGAGNA — 21.9 12.2 2 dd 13 24.1 0 0 6 6 233 9.8 04/2007 38.9 21/2006 
FAEDIS = 21.9 9.8 2 342 12 22.8 0 0 i O 23.0 8.2 05/2007 36.9 19/2007 
SAN PIETRO AL NATISONE 20.9 11.4 2348 13 0 0 3 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 22.0 9.8 3 347 11 23.0 0 0 3 2 23.1 8.7 05/2007 38.9 21/2006 
PRADAMANO 21.5 9.0 3° 344 13 0 0 3 0 
CIVIDALE 21.7 11.4 2347 33 23.6 0 0 6 4 23.9 9.8 05/2007 38.7 21/2006 
CODROIPO 21.8 3.8 2348 11 0 0 9 I 23:9 6.9 05/2007 37.5 21/2006 
TALMASSONS — 22.0 10.1 2 339 I 0 0 9 z 23.1 8.3 05/2007 39.4 23/2006 
LAUZACCO 22.0 10.9 2345 12 0 0 3 Ò 
BICINICCO 21.9 10.2 2349 12 0 0 9 2 
GORGO 22.4 LZ 24 348 11 0 0 6 O 
PALAZZOLO D.S. 22.6 11.4 2346 11 24.8 0 0 3 4 23.9 8.9 06/2005 38.4 23/2006 
CERVIGNANO — 22.5 10.3 i dì Il 29.9 0 0 9 1 23.9 8.2 05/2007 37.8 23/2006 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 22.5 LIZ 2345 33 0 0 9 4 239 9.7 05/2007 37.8 23/2006 
VIVARO 21.8 10.4 2 3949 13 22.3 0 0 3 d 23.0 9.2 05/2007 = 38.4 21/2006 
BRUGNERA 22.1 39 3 390 13 23.8 0 0 10 2 23.6 9.2 05/2007 = 38.2 21/2006 
SAN VITO AL TGL. 21.7 10.1 P.I <> 1° O 23.9 0 0 7 3 29: 8.4 05/2007 37.5 21/2006 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS.. 22.9 11.5 336.0 13 20. 0 0 ll 7 23.9 8.4 07/2010 38.3 19/2007 
CAPRIVA DE 22.1 12.5 3. 396 12 24,3 0 0 9 4 23.8 8.9 05/2007 39.7 19/2007 
CARSO 
SGONICO 21.6 11.5 40345 12 21.4 0 0 3 1 23.1 7.0 05/2007 38.5 19/2007 
BORGO GROTTA — 21.6 IDO, 3 345 19 0 0 3 4 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 24.0 16.1 20 31/7 12 0 0 o db 29,3 14.5 04/2007 = 34.5 16/2009 
MUGGIA 23.6 15.8 20317 12 0 0 sn 
MONFALCONE 22.4 13.4 3 343 11 0 0 6 O 
FOSSALON 23.2 12.8 3 34L 13 24.6 0 0 6 3 24.4 10.0 05/2007 37.4 19/2007 
GRADO 24.1 16.0 24 328 13 26.3 0 0 ‘o SI 25.0 12.7 05/2007 36.4 19/2007 
LIGNANO — 23.7 14.5 24 33.6 11 0 0 60 12 25.0 14.5 04/2007 37.7 19/2007 
BOA PALOMA 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Luglio 2011 
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î ’ 
Gradisca d’Isonzo (GO) 
©) 
Ku) 
2 
iu) 
D 
(°° 
E 
v 
(n 
G 0 0 0600 0 ooo o eee O 
hill 
100 /, / I, /, Ji 14% "i (a vr I, | | Hi - 32 
fsi 
Pe a 24 E 
E => 
E = 
o 504 + 16 2 
D IS) 
Ò N 
i KS; 
254 ‘8 8 
DC 
0 4 L 0 
Pioggia 3.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.3 0.3 38.0 1.3 0.8 0.6 24.5 9.2 36.1 0.0 0.0 5.2 0.9 25.4 3.4 0.1 
Vento max 9.7 8.4 8.4 6.1 6.9 4.8 6.7 7.6 7.0 5.4 8.0 10.3 6.7 8.1 11.4 8.4 8.8 18.6 ZA 6.6 11.7 17.0 12.8 8.4 5.1 6.6 5.9 5.7 10.6 9.2 4.6 
Vento medio 2.6 2.7 2.5 2.3 2.3 1.8 2.2 2.7 2.2 2.1 2.3 3.0 2.3 2.3 3.6 2.9 2.9 3.7 2.4 1.6 2.9 2.8 dA 2.4 1.9 2.3 2.3 1.4 2.4 2.2 1.8 
T massima 28.0 27.0 27.1 28.9 27.5 29.2 31.8 32.0 34.4 34.7 35.5 35.9 36.0 33.9 30.8 30.7 30.3 29.1 27.8 24.4 28.5 28.2 26.9 19.8 25,5 27.3 28.3 27.5 29.2 25.8 29.0 
T media 21.0 19.4 20.0 23.1 22.3 29,1 24.8 25.9 27.3 27.5 28.4 28.9 28.4 28.0 24.8 23.8 24.1 24.0 23.1 19.4 21.6 21.9 20.1 16.4 18.9 20.3 21.2 20.8 20.6 20.2 22.1 
T minima 13.4 12.4 11.5 15.5 17.3 17.0 18.8 19.6 20.9 20.2 20.3 20.8 20.7 22.9 20.5 18.5 18.1 18.5 17.4 16.4 15.7 14,5 16.5 13.6 14.3 14.2 15.7 17.1 15.2 16.2 17.4 
Radiazinna 19.2 30.0 29.9 28.4 25.1 29.0 26.8 28.4 29.5 28.8 28.6 29.2 24.9 25.1 20.2 25.1 21.0 23.4 25.8 17.0 28.3 26.7 16.0 6.1 21.3 29.1 22.5 17.6 21.6 13.1 22.4 
Pordenone 
D) 
od 
2 
iu) 
(6) 
(oN 
E 
Vv 
(n 
100 
fsi 
_ 5t 24 E 
E 3 
E = 
I 50 + Ad 16 = 
a $ 
2 d 
25 — - 8 3 
OC 
0. 0 
Pioggia 0.2 0.0 0.0 0.2 11.7 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 32.6 0.7 8.3 1.1 13.2 20.6 2,5 3.9 30.0 22.1 0.1 4.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 
Vento max 8.9 4.6 8.0 6.3 9.9 4.5 7.2 5.9 5.1 5.0 13.4 8.1 5.2 7.8 12.8 ZA 7.9 9.7 9.3 6.8 11.6 8.4 7.2 10.2 4.8 7.8 4.9 4.2 9.3 15.9 4.1 
Vento medio 2.1 1.4 1.7 1.8 1.8 1.1 1.6 2.1 1.8 1.4 1.9 2.1 1.8 2.4 3.0 2.0 1.7 2.2 2.1 1.5 1.9 1.7 2.4 2.9 1.2 1.3 1.4 1.0 1.7 1.9 1.0 
T massima 26.4 25.8 27.1 28.3 27.6 27.5 30.7 31.5 33.0 34.3 34.2 34.2 34.5 33.4 30.0 29.0 29.0 28.6 27.9 23.6 28.3 28.3 25.8 19.0 25.0 25.4 25.6 25.6 28.6 27.9 27.6 
T media 21.0 19.3 20.2 22.6 22.3 23.1 25.1 25.4 26.6 27.2 27.4 27.8 27.9 27.2 23.0 23.2 23.4 22.7 22.3 19.0 20.5 21.7 19.7 15.5 18.5 19.9 20.4 20.7 21.7 21.1 22.4 
T minima 14.0 11.2 12.2 15.9 17.6 16.7 20.3 19.2 19.5 19.9 19.3 20.7 22.0 22.6 18.9 17.8 17.6 18.7 16.4 15.4 13.9 14.7 16.0 11.9 12.3 15.7 14.8 16.5 16.5 16.3 17.1 
Radiazinnae 21.8 28.9 29.8 25.6 24.8 23.0 26.1 28.0 29.1 28.5 28.5 28.5 22.9 20.9 19.3 26.5 21.7 21.2 26.3 12.3 27.9 27.9 14.3 5.3 19.2 23.0 20.7 16.6 22.4 21.5 24.3 
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l) did dd dd dd dd dd did 4 t) 
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100 | | | | | | | | | | | | | 32 
fsi 
= 24 E 
E 3 
E = 
5 “ui 
S $ 
2 È 
+8 8 
OC 
0 
Pioggia 0.2 0.3 0.0 0.7 0.1 0.0 2.8 Di 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 51.9 0.9 23.0 13.9 0.0 18.1 0.8 10.8 14.7 32.1 0.0 4.3 0.0 2.6 0.1 1,5 0.1 
Vento max 9.1 7.2 7.3 10.9 8.2 8.8 TI 9.1 ZA 7.5 9.0 9.0 9.0 10.4 8.1 6.3 74 7.6 9.1 4.5 9.9 7.5 7.4 4.6 6.5 6.6 6.6 8.9 5.1 7.9 5.8 
Vento medio 1.7 1.4 1.8 2.5 2.0 1.9 1.7 2.2 2.0 1.6 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7 1.6 1.8 11 1.7 1.1 uit 1.4 2.0 1.2 1.9 1.4 1.9 1.0 da 1.3 0.8 
T massima 21.5 19.1 22.0 26.2 26.8 28.5 27.3 26.7 30.0 30.1 29.4 28.9 31.2 28.6 18.1 21.7 24.3 20.0 23.6 18.9 24.8 24.5 19.2 12.0 18.2 21.6 22.8 19.4 23.9 24.3 25.1 
T media 12.9 10.8 14.3 18.5 18.9 20.0 19.7 19.9 21.8 21.5 21.2 21.0 23.1 4 rd 15.5 16.1 17.5 15.2 16.2 13.5 15.0 15.4 14.7 9.7 12.8 134 15.6 14.2 15.7 15.9 17.2 
T minima 5.4 3.3 S.7 8.7 13.2 12.6 13.9 14.0 13.5 12.3 14.4 12.9 15.0 14.8 13.7 12.1 11.0 10.7 10.5 10.6 7.8 8.5 11.0 7.9 7.9 8.0 9.0 10.3 8.7 9.8 11.5 
Radiaziane 20.7 20.7 25.7 29.6 23.6 30.0 17.4 21.7 29.8 25.5 22.4 29.0 22.6 15.2 6.1 17.1 13.5 8.5 16.5 11.2 24.0 22.8 14.0 6.0 20.9 21.1 18.9 10.6 18.1 18.5 20.8 


Tolmezzo (UD) 


Meteogrammi 


REPORT 7/7/2011 



























































32 


























24 





35 
30 A 
© 25 î 
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© 15 H 
(°° 
pi | 
(n 
5 Al 
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 
G O 0 0Q0 0 O & & 0 0 Q0 O 6 & £& 6 & &àîè 6 & O O £& & £& 6 6 & 6 GG 
T] t) dd d dbld dd dbd ò did dd dé dé dd d 4 dé 4 d l) 
dé d did dd tu | did dé dd dé dd d 4 4 d 4 
Co ea 0 
100 | | | | | | Lo | | | | | | | | | | 
__ 54 
E 
È 
du 504 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
25 | 
0 - 
Pioggia 1.0 0.8 0.0 1.6 11.8 0.2 6.4 40.6 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.4 44.4 1.6 66.2 14.4 11.6 19.6 13.4 2.8 8.4 18.6 0.0 9.2 7.2 0.0 0.0 3.8 0.0 
Vento max 10.2 5.8 8.9 9.5 11.6 10.8 8.5 17.8 8.0 8.3 15.3 7.5 7.6 10.0 9.2 7.9 8.2 11.0 10.7 5.5 11.0 11.5 6.9 7.5 8.3 13.1 7.8 5.9 6.6 9.7 8.1 
Vento medio 2.9 2.2 2.9 2.8 3.0 2.8 1.6 2.3 2.6 2.4 2.4 2.3 2.1 2.9 1.9 2.5 2.1 2.1 2.0 1.7 2.9 2.8 1.6 2.5 3.2 2.5 2.2 1.7 2.1 2.3 2.4 
T massima 25.6 23.7 24.8 26.6 27.1 26.6 26.9 27.5 311 31.5 32.4 31.5 32.5 28.9 27.4 26.2 25.6 25.3 26.1 21.1 25.6 25.8 25.1 15.9 22.2 23.9 24.3 23.5 26.8 25.5 26.7 
T media 17.9 16.4 17.9 20.4 21.2 21.4 22.4 21.2 24.6 25.1 23.7 25.1 25.8 22.1 19.7 20.4 19.8 19.6 19.9 16.9 17.8 19.3 18.1 13.6 16.6 17.0 17.8 18.1 20.0 19.3 20.6 
T minima 11.3 8.6 9.6 13.1 16.8 15.6 18.7 12 18.1 17.5 19.4 17.9 19.6 19.0 16.7 16.2 14.9 16.5 14.7 14.1 12.0 13.2 14.9 11.5 11.4 13.5 12.8 14.4 13.6 14.9 15.9 
Radiaziana 22.9 26.9 27.8 25.8 28.8 28.5 12.8 14.4 29.4 27.6 25.7 28.9 23.2 10.4 14.9 21.7 12.8 15.2 22.0 11.8 25.8 25.1 16.9 6.6 16.9 22.3 20.3 14.1 19.9 20.0 22.1 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 4.5 11.3 26.7 0.0 1.9 38.7 0.0 0.0 0.4 3.8 0.2 0.1 0.1 
Vento max 22.0 14.5 74 5.7 12.1 4.0 6.9 8.2 5.4 3.9 17.3. 13.4 9.3 8.9 16.5 13.0 13.0 12.7 10.7 10.3 21.7 11.8 13.6 208. 11.2 6.8 7.8 11.3. 144 10.0 4.4 
Vento medio 6.7 5.2 2.3 2.3 2.4 1.4 2.0 2.7 1.5 1.1 2.3 3.5 1.7 2.7 4.9 3.7 3.8 4.4 2.6 2.3 3.2 2.6 5.2 8.3 3.1 2.5 2.2 3.0 2.5 2.3 1.7 
T massima 25.5 25.1 24.1 25.0 23.9 26.1 26.4. 28.8. 29.2 31.0 30.4 31.7 30.5 31.2 28.6 27.3 28.3 28.6 25.4 24.0 26.6 26.3 25.6 20.3 22.5 24.2 23.9 25.8 25.3 = 25.4 25.1 
T media 23.2 21.4 214 23.3 22.1 22.9 24.9 26.9 27.0 27.3 27.8 28.2 28.2 28.9 26.0 25.1 25.9 26.7 24.2 20.6 228 23.1 22.4 18.6 19.9 213 22.1 21.9 224 29.1 23.1 
T minima 18.80 17.8. 17.9 20.4 17.9 19.6 23.0 25.0 24.7 24.5. 25.0 25.9 25.5 27.0 22.8 22.2 232 25.0 195 16.1 16.6 19.1 19.1 17.0. 17.7 17.9 196 18.5 20.1 20.9 20.6 
Radiazinne 13.4. 26.7 28.2 26.6 18.6 28.7 € 26.6 26.9 28.1 28.0 27.2 27.9 24.1 21.9 15.4 24.1 23.2 17.1 24.3. 17.3 28.2 26.7 17.0 8.4 13.7 26.1 21.0 13.4 20.2 12.3 23.1 
































Temperatura (©) 
























































Pioggia 2.6 0.0 0.0 0.0 5.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.3 1.4 6.5 1.9 2.5 10.1 51.6 38.8 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 
Vento max 12.3 7.2 1.5 6.5 10.2 5.5 8.1 7.5 5.3 5.5 9.2 10.0 6.1 8.2 12.1 8.2 11.8. 11.4 8.4 9.3 14.5. 11.4 8.8 11.1 5.0 7A 6.2 4.6 10.1 8.0 4.9 
Vento medio 2.6 2.4 1.9 1.8 2.2 1.3 1.9 2.4 1.5 1.4 2.1 2.4 1.7 2.4 3.9 2.4 2.5 2.7 2.4 1.8 2.1 2.1 2.6 2.7 1.5 1.8 1.9 1.4 2.0 2.0 1.2 
T massima 25.9 24.9 26.0 273 27.1 28.0. 30.1 30.3 33.2 33.6 34.7 344 34.1 33.0. 29.5. 29.2 29.8. 27.0 27.6 23.8 28.0 € 27.9 25.3 € 182 24.1 25.7 25.5 24.8 28.5. 25.3 27.7 
T media 20.0 18.3 18.9 21.8 21.9 22.4 24.3 24.3 25.5 26.2 27.7 27.6 27.0 26.9 23.7 23.0 23.4 223 223 18.4 20.3 € 212 19.1 15.0. 18.5 198 20.1 19.6 20.6 20.0 21.3 
T minima 13.6 10.6 9.8 12.8. 17.0 15.8 190 17.6 17.1 17.0. 19.5 19.9 19.6 21.5 20.5 17.3 15.8 17.0 17.1 14.5. 13.0 13.8 15.6 11.9 13.2 149 14.1 14.7 13.2. 15.1 16.2 
Radiazinna 22.0 29.1 28.9 24.5 24.0 26.6 25.2 24.1 28.3 28.1 27.9 28.2 23.3 22.4 15.6 23.2 22.7 13.7 245 144 271 27.0 13.9 4.3 19.7 27.0 20.5 12.3 € 25.2 14.6 199 
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(6) 

Calma di vento 9% [clima 10%] Vento medio 1.8 m/s — [clima 1.6 m/s] 

| 
Calma di vento 7% [clima 7%] Vento medio 2.1 m/s. — [clima 1.9 m/s] 

| 
Calma di vento 4% [clima 4%] Vento medio 2.4 m/s — [clima 2.3 m/S] 

o È 
Calma di vento 3% [clima 4%] Vento medio 3.1 m/s. — [clima 3.1 m/s] 





Legenda. Nella prima colonna è indicata la frequenza (%) della permanenza del vento (10 m, indica l'intervallo compreso tra il 10° e il 90° percentile della serie climatica 2001-2010; in par- 
calcolo sui minuti) nei diversi ottanti; i numeri alla base indicano la frequenza mensile di calma —entesi quadra il valore climatico per la medesima serie di dati. Nella terza colonna sono ripor- 
di vento (velocità vento < 0.5 m/s); nella seconda colonna è indicata la velocità media (m/s) tate le raffiche massime giornaliere (punti rossi, m/s) e la raffica massima per ogni ottante 
mensile del vento a 10 m nei vari ottanti. Nelle due prime colonne la fascia in colore rosso o blu (segmenti neri con indicazione del giorno). 











